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2 検査 結果 一 覧 


水産 物 の 放射 性 物質 の 検査 結果 に つい て (4 月 第 4 週 分 ) 





〇 水産 物 の 検査 を 実施 し た 結果 、 放 射 性 セシウム は 検出 され ませ ん で し た 。 
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「 県 産 農林 水産 物 の 放射 性 物質 濃度 の 検査 計画 」 に 基づく 検査 
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(参考 ) 食 品 衛生 法 上 の 基準 値 (一 般 食品 ) 
注 1 測定 機関 (一 財 ) 日 本 食品 検査 、( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー、( 公 





( 公 財 ) 日 本 分 析 セ ンタ ー、 ユー ロフ イン 日 本 総研 帆 、 
帆 静 環 検査 セン ター、 東 北 緑化 環境 保全 帆 
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財 ) 海洋 生 物 環境 研究 所 























水産庁! 放射 性 物質 影響 調査 推進 事業 」) 





注 2 測定 機器 ゲ グル マニ ウム 半導体 検出 器 注 3 「 測 定 値 」 欄 の ( ) 内 は 検出 限界 値 


年 4 放射 性 セン ウム の 合計 は セシウム 134 と セシウム 137 を 合算 し て 有効 数 字 2 桁 に 四 捨 互 入 し た も の 




















品 局 食品 安全 部 長 通知 に よる ) 








